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GELOSO • Mod. G 1.6. Apparccckio a survoltore. Ondc mcdie da 190 a 580 in, onde corte da 14 a 43 e da 43 a 130 m. Media 
frequcnza a 467 kc, s. II mod. G 176/6 funziona con accumuiatore da 6 V dal quale assorbe 2,5 A; il mod. G 176/12 funziona con 
accumulator da 12 volt dal quale assorbe 1,25 A. II survoltore e incorporato. Resa di U6cila 1,25 watt. (Compensator! e taratura 

come il mod. G 174). 
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